BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 29 maja 2020 r. Nr 112 (455) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OKA.4210.9.2020.PS z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie zmiany taryfy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
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Katowice, dnia 28 maja 2020 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OKA.4210.9.2020.PS 
DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1i 2 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
zawartego w piśmie z dnia 10 marca 2020 r. przedsiębiorstwa energetycznego - 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 


zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 


zatwierdzam 


ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją 
z dnia 01 października 2019 r. Nr 0KA.4210.19.2019.PS, która to zmiana stanowi załącznik do 
niniejszej decyzji. 


UZASADNIENIE 


Decyzją z dnia 01 października 2019 r. Nr OKA.4210.19.2019.PS Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 12 miesięcy 
od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Przedsiębiorstwo wprowadziło do stosowania ww. 
taryfę od dnia 16 października 2019 r. 

Pismem z dnia 10 marca 2020 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy 
dla ciepła, polegającej na uwzględnieniu dwóch dodatkowych średnic rurociągów tj. Dn 150 i Dn 
200 dla których stawki opłat za przyłączenie nie były uwzględnione w pkt 5 taryfy dla ciepła 
zatwierdzonej ww. decyzją z dnia 01 października 2019 r. 

Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub 
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie 
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony. 

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 
umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następne Kodeksu 
postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana 
taryfy wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia 
jej opublikowania. 

7. W związku z uiszczeniem opłaty skarbowej tytułem „Wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę taryfy 
dla ciepła” w wysokości 10 zł informuję, że o trybie jej zwrotu traktuje art. 9 i 10 ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). 

8. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 
brak możliwości osobistego doręczenia pism w Urzędzie. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


/-/ 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego URE 
z siedzibą w Katowicach 
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
SPÓŁKA Z O.O. 
ul. Połeska 37 
25 — 325 KIELCE 


ZMIANA 
TARYFY DLA CIEPŁA 


NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
ZAŁĄCZNIK Pe 
DO DECYZJI PREZESA URE 


PS 
1c:49,05,lołe „OKA .AŁIO.3. ŁAC. 


MIEJSKIE PRZEDSI. TORS] 
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. sk + 
25-325 Kielce, ul. Połeska 37 
tel. 41 368 42 82, fax 41 368 41 56 
NIP 667-080-50-80 REGON 290523434 


mgr andrzej Michio 


KIELCE, kwiecień 2020 r. 
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Część IV „Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat” pkt 5 otrzymuje następujące 
brzmienie: 


5. „Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 


| | 
Technologia Średnice rurociągów sieci ciepłowniczej w m 
budowy > 2 sę ji j 

= i GHGÓGA 36 = | 
Preizolacja Dn50 | Dn65 | Dn80 | Dn100 | Dn125 | Dn150 | Dn200 

——— i 
Stawki opłat w 211 221 274 301 367 490 
zł/mb 
l AERO 


Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku 
od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).” 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTW. 
0 
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0.0. 
25-325 Kielce, ul. Poleska 37 
jezd, 368 42 82, fax 41 368 41 56 
a a a: 657.030.00.80 REGON 290523434 


